"Kommt her zu mir", spricht Gottes Sohn 



Choralbearbeitung, 2003 



Hauptwerk: Hohlflöte 8' 

Pedal: Prinzipal 16', Subbaß 16', Choralbaß 4' 



Frauke Mekelburg (www.frauke-mekelburg.de) 
Organistin in Altrip am Rhein 
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